Bijlage 2 


Bestemmingen 


Beheersproblematische Gedetineerden (BPG) 


Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) 


TBS Langdurig Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) 


TBS Zeer Intensieve Specialistische Zorg (ZISZ) 

HRKl 

Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) 





WEHEHfiSB 



Extra Zorgvoorziening 



Managementinformatie 


Peildatum: januari 2015 


Formele capaciteit 

636 cellen, 

Feitelijke capaciteit 

744 cellen, exclusief unit 1 

Bruikbare capaciteit 

612 cellen in gebruik GW 

24 cellen in gebruik TBS 

Bezettingsgraad gemiddeld 2014 

88,7% 

Personeelsformatie in FTE 

803,9 fte 

Geweldsincidenten tegen personeel 
periode 2014 

Bron Tulp Selectie 

29 Bedreigen personeel 

24 Fysiek geweld naar 
personeel 

5 Ongewenste intimiteiten naar 
personeel 

45 Onacceptabel gedrag naar 
personeel 

Geweldsincidenten justitiabelen onderling 
periode 2014 

Bron Tulp Selectie 

8 Bedreigen 
medegedetineerden 

30 Fysiek geweld naar 
medegedetineerden 

11 Onacceptabel gedrag naar 
medegedetineerden 

Gegrond aantal klachten justitiabelen 
periode 2014 

131 

Aantal incidenten 2014 

3 suïcides en 1 
ontsnappingspoging 
gedetineerde H. 


Overlijdens in detentie 

Alle niet-natuurlijke overlijdensgevallen in de PI Vught in de afgelopen vijfjaar betroffen suïcides. 
2011: 1 
2012: 4 
2013: 0 
2014: 4 
2015: 4 
2016: 1 





















